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Wpływ roztworów infuzyjnych, przygotowanych w różnych pojemnikach, 
na wybrane wskaźniki krwi zwierząt doświadczalnych 


The Influence of Injections Prepared in Different Bottles on Selected Indicators 
of Blood of Experimental Animals 


Влияние инъекционных растворов, изготовленных в разных вместителях, на 
избранные показатели крови подопытных животных 


Roztwory do wstrzykiwań znajdują obecnie szerokie zastosowanie zarówno w 
lecznictwie otwartym, jak i zamkniętym. Obok wielu wymagań, jakie stawia się tej 
postaci leku, dużą uwagę zwraca się także na problem jakości pojemników. Opa- 
kowanie bowiem jest jednym z ważniejszych czynników, decydujących o pełnej 
wartości środka leczniczego (7, 9). 

Obok tradycyjnie stosowanych pojemników ze szkła dla roztworów infuzyjnych, 
coraz większe zastosowanie do tych celów znajdują tworzywa sztuczne (2, 3). Na 
podstawie obowiązujących badań fizykochemicznych i wybranych biologicznych 
określa się przydatność tworzyw jako pojemników dla tych roztworów (8, 4). 

W skład tworzyw sztucznych — obok substancji wielocząsteczkowych, charak- 
teryzujących się niską reaktywnością — wchodzi również wiele substancji pomocni- 
czych, takich jak: plastyfikatory, p-utleniacze, wypełniacze i inne. Podczas procesu 
wyjaławiania roztworów infuzyjnych, jak i w czasie ich przechowywania, istnieje 
możliwość migracji tych składników do płynów. 

Obserwuje się (3), że uwalniające się z tworzyw sztucznych niektóre substancje 
mogą wywoływać w organizmie chorego szereg niekorzystnych zmian, np. związki 
cynkowo-wapniowe zmieniają we krwi chorego pierwotne stężenie cynku i mogą 
wywoływać stany zapalne. Przechodzący do płynów infuzyjnych z pojemników po- 
wszechnie używany plastyfikator DEHP (di-2-ethylhexyl phthalate) ulega metabo- 
lizacji w wątrobie i powoduje zaburzenia pracy serca, krzepliwości krwi oraz zmia- 
ny alergiczne u chorych po kilkakrotnym podaniu płynów; stwierdzono również 
wysokie stężenie tego związku w Sledzionie i w wątrobie (5). 


Te i inne zjawiska skłaniają zatem do prowadzenia dalszych badań 
jakości płynów infuzyjnych, przygotowywanych w pojemnikach z two- 
rzyw sztucznych. 
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CZESC DOSWIADCZALNA 


Przygotowano roztwory infuzyjne w różnych pojemnikach, a następ- 
nie badano wpływ oddziaływania lek—opakowanie, poprzez oznaczanie 
wybranych wskaźników hematologicznych krwi. Na podstawie tych ba- 
dań określano przydatność badanych opakowań do zastosowania ich jako 
pojemników dla roztworów infuzyjnych. 

Izotoniczny 0,9% roztwór chlorku sodowego i 10% roztwór glukozy, 
przygotowano według odpowiednich monografii FP IV, zgodnie z przy- 
jętymi zasadami aseptyki i rozlewano do pojemników: a) z polipropyle- 
nu; b) butelek szklanych, wielodawkowych z zatyczkami gumowymi. 
Roztwory te podawano dojrzałym królikom rasy Albinos w wieku ok. 
1 roku, c.c. 3—4 kg, wolnych biologicznie od objawów chorobowych. 

Uprzednio we krwi zwierząt oznaczano następujące wskaźniki hema- 
tologiczne krwi, celem ustalenia norm fizjologicznych badanej grupy 
zwierząt (1, 8): a) liczbę leukocytów; b) liczbę erytrocytów i wartości he- 
matokrytu; c) szybkość opadania krwinek czerwonych (OB). Następnie 
wstrzykiwano królikom z każdej serii roztworów po 10 ст?/1 kg c.c. 
Krew do badań pobierano z żyły brzeżnej ucha zwierzęcia do probówki 
ze środkiem antykoagulacyjnym po 1, 2, 3 i 4 godz. od chwili podania 
roztworów. 

Wyniki badań (które są średnią trzech kolejnych oznaczeń) wybra- 
nych wskaźników hematologicznych krwi zwierząt doświadczalnych po 
podaniu im badanych roztworów zestawiono w tab. 112. 


OMÓWIENIE WYNIKÓW 


Po podaniu zwierzętom 10% roztworu glukozy do wstrzykiwań, przy- 
gotowanego w pojemnikach z polipropylenu, szybkość opadania krwinek 
czerwonych wzrosła z wartości 2 po 1 godz. i 3 po 2 godz. do wartości 4 
po 1 godz. i 6 po 2 godz. badania. Liczba białych krwinek wzrosła zaś 
odpowiednio z wartości 6,4 tys./mm? do 8,4 tys./mm3 po 2 godz. od chwili 
wstrzyknięcia roztworu. Powrót tych wskaźników do wartości wyjścio- 
wych obserwowano po 3 godz. badania. 


Zaś 10% roztwór glukozy, przygotowany w butelkach szklanych z za- 
tyczkami gumowymi, podczas całego okresu badań nie wywoływał u zwie- 
rząt większych odchyleń w wartości badanych wskaźników, tj. liczbie 
leukocytów, erytrocytów, szybkości opadania krwinek (OB) oraz w war- 
tościach hematokrytu (tab. 1). 

Po wstrzyknięciu królikom 0,9% roztworu chlorku sodowego, przy- 
gotowanego w butelkach szklanych z zatyczkami gumowymi i w pojem- 
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Tab. 1. Obnaz krwi królików po podaniu 10% noztworu glukozy do wstrzykiwań, 
przygotowanego w różnych pojemnikach 
Blood picture of rabbits after 10% glucose injection prepared in different bottles 
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nikach z polipropylenu, nie obserwowano istotnych zmian w wartości ba- 
danych wskaźników hematologicznych krwi, tj. liczbie leukocytów, ery- 
trocytów, szybkości opadania krwinek czerwonych (OB) i w wartości he- 
matokrytu (tab. 2). 


Tab. 2. Obraz krwi królików po podaniu 0,9% roztworu chlorku sodowego do wstrzy- 
kiwań, przygotowanego w różnych pojemnikach 
Blood picture of rabbits after 0.9% physiological saline injection prepared in different 
bottles 
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1. Nie obserwowano zmian w liczbie leukocytów, erytrocytów, szyb- 
kości opadania krwinek czerwonych (OB) i wartości hematokrytu po poda- 
niu królikom izotonicznego roztworu 0,9% chlorku sodowego, przygoto- 
wanego w pojemnikach z polipropylenu oraz w butelkach szklanych z za- 
tyczkami gumowymi. 

2. Po wstrzyknięciu roztworu 10% glukozy, przygotowanego w po- 
jemnikach z polipropylenu, następował istotny wzrost leukocytów i szyb- 
kości opadania krwinek czerwonych (OB); roztwór ten w butelkach szkla- 
nych z zatyczkami gumowymi nie powodował u zwierząt większych zmian 
w wartości badanych wskażników krwi. 


3. Stwierdzono, że dla roztworu infuzyjnego 0,9% chlorku sodowego 
okazały się przydatne zarówno butelki szklane z zatyczkami gumowymi, 
jak i pojemniki z polipropylenu; natomiast dla roztworu 10% głukozy — 
tylko butelki szklane z zatyczkami gumowymi. 
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РЕЗЮМЕ 


В данной работе представлено изготовление инъекционных растворов в раз- 
ных вместителях и исследовано влияние взаимодействия медикамент—упаковка, 
через обозначение избранных гематологических показателей крови подопытных 
животных; количество белых и красных шариков, гематокрита и скорости осаж- 
дения эритроцитов. На основе исследований определено пригодность этих вмести- 
телей для хранения инъекционных растворов. 


SUMMARY 


Selected injections were prepared in different bottles. Subsequently, drug-bottle 
interactions were investigated by estimating selected indicators of the blood of 
experimental animals: number of leukocytes and erythrocytes, hematocrit and the 
value of blood sedimentation. On the basis of the obtained results the usefulness 
of bottles for storage of injections was estimated. 


